JAN GIEŁCZYŃSKI 


buchalter, 


przeżywszy lat 54, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 6 marca 1092. 


Pozostała żona wraz z ezworgiem drobnych dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wypro- 
wadzenie zwłok we Czwartek, dnia 10 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu przy ulicy Krötkiej |. 3. 
na miejsce wiecznego spoczynku. 
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W drukarni A Koziańskiego w Krakowie. 


